ファ イタ ー ズ 号 
運行 予定 標準 時 刻 表 





2021 年 4 月 




















7 日 | 8 日 | 9 日 
水 | 木 | 金 


14 日 
水 


15 日 
木 


16 日 
金 


19 日 | 20 日 | 21 日 | 2 日 | 23 日 
月 火 | 水 | 木 | 金 






































6:58 | 6:10 6:201 6:58| 6:10 6:49 6:00 | 6:39 

7:15 1 7:57 7:23 7:15 7:53 1 7:49 1 7:07 1 7:45 

福 8:01| s:17 8:25| 8:o1| 8:17 8:52 | 8:09 | 8:48 
住 9:04 | 9:20 | 9:00 9:27 | 9:04 | 9:20 9:57 | 9:13 | 9:49 









































駅 10:27 

発 

栄 運 
町 行 
行 な 
生 し 























































































































































































































































































































































































2021 年 4 月 
1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 18 日 | 9 日 |10 日 23 日 
木 金 = 日 月 火 水 木 金 計 金 
6 時 6:10 6:29 | e:46 
7 時 』l 7:26 7:14 7:30 1 7:46 1 7:26 
栄 | 8 時 |s:zg|s:oz| so 8:17 8:33 | 8:50 | 8:29 
町 9 時 9:35 
駅 時 oss 10:20 10:35 
発 忠和 革 35 11:20 11:35 
2 時 |12:35 12:20 12:35 
で | 13 時 |s:35| 13:20 13:35 
福 4 時 |14:35 14:20| 運 14:35| 運 運 
旧 5 時 | 15:35 15:20 由 15:35 剛 則 
行 | 16 時 |e:ss 1e:20| し le:33 1e:s8| し 16:33 : し 
き | 17 時 741 17:26 17:36 17:41 17:36 17:31|7:57|17:2 
マン | 18 時 |s:46 18:29 18:40 18:46 18:40 18:34 18:29 
9 時 19:32 19:48 19:48 19:40|19:oo|19:32 
20 時 | | 20:36 20:52 20:52 20:44| 2o:04| 20:36 
21 時 21:40 21:56 21:56 21:48| 21:0g| 21:40 
22 時 | | 22:30 22:50| 22:12 
23 時 23:00 23:30| 23:40 23:00 23:50| 23:20 
0 時 | | o:00 0:00 | | 








※ こ の 時 刻 表 は 予定 で あり 、 車 両 運 用 上 、 変 更に な る こと が あり ます 。 予 め ご 了承 くだ さい 。 
※ 標 準 時 刻 を お 知ら せ す る も の で す の で 、 時 刻 表 どおり の 発車 を お 約束 する も の で は あり ませ ん 。 








